LO セルフタイマー撮影 


撮影者を含めた集合写真や、シャッターボ 
タンを押すとさに力ラび動くのを防ぐた 
めの撮影には、セルフタイマーをお使いく 
ださい。 

▼ (のセルフタイマー）ボタンを押しま 
す。 
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セルフタイマー 

説明 

の 

OFF :セルフタイマーを使用しません。 

な 

べビーオートシャッター： 力;<ラび人物の 
正面顔を検出すると、自動的に撮影しま 
す。赤ちゃんを撮影するとをに便利です。 

な 

10秒： シャッターボタンを全押ししてか 
ら]曰砂後に撮該されます。 

の 

吕秒： シャッターボタンを全押ししてから 
2砂後に撮該されます。 


琴メモ 

•捕 （1 日砂後撮該）では、力六ラ前面のセルフタイマーラン 
プび点なし、撮影直前に点ミ威します。 

•な（吕お>樓撮影）では、セルフタイマー開始と同時に点滅し 
ます。 











